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NAJUKOCHANSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIO 

Dlugoletni Pracownik Energoprojektu w Krakowie, 

Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Stowarzy- 

szenia Elektryków Polskich, Brązowym i Złotym 

Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski 


przeżywszy lat 53, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 23 czerwca 1979 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Ra- 
kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środ? dnia 27 czerwca br. o godz. 11.40, o czym 
zawi: damiają pogrążeni w głebokim smutku: 
ŻONA, CÓRKI, ZIECIOWIE. WNUKI I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w dnia o godz. 
w kościele paraf. XX. Misjonarzy, ul. Dzierżyńskiego 


7.8.6.7. „MROMADA” 

Wiese! Wig Komocałnych , Lats” 
RAKŁAD POORESBOWT Ms 1 
ma Kroków, ul. Bok. Fiallngraśt Y 
i mam 


